Formulación y Nomenclatura en Química Inorgánica 


» La fórmula química expresa la composición de moléculas y compuestos 
mediante símbolos químicos 
> EI N° de compuestos químicos conocidos es superior a 


13 millones!!! 


» Método sistemático de nombrar los compuestos: NOMENCLATURA 


|. SUSTANCIAS SIMPLES 
Se llaman sustancias simples a aquellas que están constituidas por 


átomos de un sólo elemento. 


Tt, | dinidrógeno 


| diflúor | 
| dicloro | 
m 
= LA 
= LA 





CI, | 
“Br. dibromo 


Tetrafosforo 


e Los gases nobles son monoatómicos: He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn 


e Los metales se representan simplemente mediante el simbolo: Cu, Sn, 
AA APN PR SU 


COMPUESTOS BINARIOS 


Nomenclatura SISTEMÁTICA Ó 
ESTEQUIOMETRICA 


e Consiste en la utilización de prefijos numerales 
griegos para indicar el nº de átomos de cada elemento 
presente en la fórmula. 

e Los prefijos que se utilizan son: mono (1), di (2), tri 
(3), tetra (4), penta (5), hexa (6), hepta (7), ... El 
prefijo mono puede omitirse. 


| co, | pentaóxido de dicloro 


ER sulfuro de dihidrógeno 
ET tetrahidruro de silicio 


La última letra del prefijo numeral nunca se omitirá sólo en el caso del prefijo- 
mono, que puede omitirse o no. —— 





ll. COMPUESTOS BINARIOS 


Nomenclatura de STOCK 


e Consiste en indicar el n. o., con números romanos y 
entre parêntesis, al final del nombre del elemento. Si 
éste tiene n. o. único, no se indica. 


óxido de cobre (II) | 
| do kj óxido de hierro (III) | 
MO; | óxido de aluminio — 








ll. COMPUESTOS BINARIOS 


CLASIFICACION 






peróxidos 










a Fami p stego hidruros 
óxidos básicos|| óxidos ácidos 


grupos 13, 14,15 


hidruros volátiles 
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hidruros 
metálicos ||no metálicos 





sales neutras 









‘sales neutras | (sales volátiles 


grupos 16, 17 


haluros de 
hidrogeno 


Il. COMPUESTOS BINARIOS 


Son combinaciones del oxigeno con cualquier elemento químico 








e 1. Oxido básico : es la combinación del oxigeno con un metal. 


Stock 
óxido de hierro (1) 





trióxido de dihierro | óxido de hierro (III) 


oxido de dilitio 


óxido de litio 


COMPUESTOS BINARIOS 
ÓXIDOS 


e 2. Oxido acido : es la combinación del oxigeno 
con un no metal. 





Compuesto | Sistemática | Stoke | 
| so | monóxido de azufre | óxido de azufre (1D) = 
so, | dióxido de azufre | óxido de azufre (IV) | 
| so, | trióxidodeazufre | óxido de azufre (VI) | 





| CO | monóxido de carbono | óxido de carbono (II) 
o dióxido de carbono | óxido de carbono (IV) 


ll. Compuestos binarios 
Óxidos del nitrógeno 


| Comp. Estequiométrica 


ET óxido de dinitrógeno óxido de nitrógeno(1) 
(“No monoxido de nitrogeno óxido de nitrogeno(II) 


ET trióxido de dinitrógeno óxido de nitrógeno(III) 
no, dióxido de nitrógeno óxido de nitrógeno(IV) 


pentaóxido de dinitrogeno -p óxido de nitrogeno(V) 





ll. Compuestos binarios 
3. Peróxidos 


> También son combinaciones de un metal con el oxigeno, pero a 
diferencia de los óxidos, en los que el catión metálico se neutralizaba 
con el ión óxido O7, en los peróxidos el catión metálico se neutraliza con 
el ión peróxido O”. Las cargas de los cationes sólo pueden ser 1+ ó 2+. 


N. Estequiométrica | 
dióxido de disodio 


dióxido de calcio 


peróxido de cobre(II) dióxido de cobre 


peróxido de plata dióxido de diplata 





Para el H20; la IUPAC acepta el nombre común de agua oxigenada 






COMPUESTOS BINARIOS 
HIDRUROS 


Son combinaciones del hidrógeno con cualquier elemento químico 


_ » Hidruros metálicos: es la combinación 
del hidrógeno (-1) con un metal. 





Compuesto | Sistemática | sto 
RES dihidruro de calcio | hidruro de calcio 
monohidruro de litio hidruro de litio 





trihidruro de hierro hidruro de hierro (III) 
dihidruro de estroncio 





COMPUESTOS BINARIOS 
HIDRUROS 





e Haluros de hidrogeno (hidruros no metálicos): es la combinación del 
hidrógeno (+1) con un no metal de los grupos VIA y VIIA. 


Comp. | Sistemática | Ste | 


-monofluoruro de fluoruro de hidrogeno 





hidrógeno 


monocloruro de cloruro de hidrógeno 


hidrógeno 


= sulfuro de dihidrogeno sulfuro de hidrogeno 
| seleniuro de e dinidrógeno seleniuro de hidrógeno 





COMPUESTOS BINARIOS 
IDRUROS 


e Hidruros volátiles (hidruros no metálicos): es la 
combinación del hidrógeno (+1) con un no metal 


de los grupos IIIA, IVA y VA. 


| trihidrurodetóstoro | fostano | 
| trihidruro de arsénico | arsano | 








borano 


Trihidruro de boro 


ENS tetrahidruro de nitrógeno Ped 


e ATI ~i 





Limpieza,gas 


gas fumigante 
incoloro 

gas muy 
tóxico 


mineral 
opaco 


hidrocarburo 


aumentador de 
la adhesión 


Uso industrias 


COMPUESTOS BINARIOS 
SALES BINARIAS 


Son combinaciones de dos elementos, que no son ni el O ni el H. 









e Sales neutras: son combinaciones de un 
metal y un no metal. 





41543 


Au 


| Compuesto | Sistemática | Stock 
monofluoruro de litio fluoruro de litio 





sulfuro de disodio sulfuro de sodio 


disulfuro de estaño sulfuro de estaño (IV) 


COMPUESTOS BINARIOS 
SALES BINARIAS 


o Sales volátiles. son combinaciones de dos no 
metales. Se escribe a la izquierda el elemento que 
se encuentre primero en esta relación: 


B<Si<C<Sb<AS<P<N<Te<Se<S<I<Br<CI<O<F. 
«Se recomienda la nomenclatura SISTEMATICA 


6 a 80 | SMOKE] [AS (ES 
trifluoruro de bromo fluoruro de bromo (III) 
cloruro de bromo (I) 


— riseleniuro de diarsenico | seleniuro de arsénico (III) 
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EJERCICIO 1 


COMPLETA LA TABLA 


romua | Rasta | 
óxido de bario | | 
on eme 
7 óxido de vubidio | 

EEE ETIENNE MEMES 
A O as 





SOLUCIÓN DEL EJERCICIO 1 


COMPLETA LA TABLA 


== IC A 
o CD SR 
[Rb,O [óxido de rubidio  |éxidodedirubidio =- 
óxido de mercurio (II) 
óxido de platino (II) | monóxido de platino = 
No, [óxido de nigue 1) [ini drinque 7 
rs es se I, 





EJERCICIO 2 


COMPLETA LA TABLA 


 Medesioek | mese 
pad ii 


= 7 = = 


trioxido de dibromo 


EH 
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SO 
aa D 
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— 

[E 


monóxido de mercurio 


| trióxido de difosforo 
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SOLUCIÓN DEL EJERCICIO 2 


COMPLETA LA TABLA 


Fórmula o Ni de Stock | N. Estequiométrica - 
trióxido de dibromo - 


Au,O | óxido de oro(1) óxido de dioro = 
óxido de teluro(IV) dióxido de teluro 


óxido de fósforo(III) . - | trióxido de difósforo | = = 


B,0, [óxido de boro | == [trioxido de diboro 





EJERCICIO 3 


COMPLETA LA TABLA 


Nomenclatura | 
Estequiométrica 





SOLUCIÓN DEL EJERCICIO 3 


COMPLETA LA TABLA 


Fórmula Nomenclatura de Stock Nomenclatura | | 
Estequiométrica 


peróxido de hidrógeno | dióxido de dihidrógeno | 


peróxido de bario dióxido de bario 


Cdo, peróxido de cadmio dióxido de cadmio 
óxido de plomo(IV) dióxido de plomo | | 


| peróxido de calcio . | dióxido de calcio > = | 


o 


2 
2 


a O 
ao 





EJERCICIO 4 


COMPLETA LA TABLA 


„ub | "sse — N. Estequiométrica 
e dihidruro de bario 

| hidruro de estaŭo(IV) se t 
FC AE ME. dihidruro de berilio 





| dihidruro de plomo | 


SOLUCIÓN DEL EJERCICIO 4 


COMPLETA LA TABLA 


Nomenclatura de Stock Nomenclatura 
Estequiométrica 


[MgH,  |hidruro de magnesio | dihidruro de magnesio j 
Ba H, [hidruro de bario [dihidruro de bario 
ko E k 
per, [inorwodeberto || dihidruro de berilio 


Can hidruro de calcio dihidruro de calcio 
AIH, | hidruro de aluminio | - | trihidruro de alumunio 
(CH | hidruro de cobre(I) | | monohidruro de cobre 


hidruro de hierro(II) | dihidruro de hierro 





hidruro de plomo(II) | dihidruro de plomo 


EJERCICIO 5 


COMPLETA LA TABLA 


| Fórmula | = N. de Stock |.  N. Estequiométrica 


“| bromuro de renio(III) 


- a A 
Es LE to = 
Eo” TT mi TT TT = 
o Ene E = = 


| hidruro de hierro(II) 





| | dihidruro de plomo 


SOLUCIÓN DEL EJERCICIO 5 


COMPLETA LA TABLA 


fluoruro de wolframio(VI) | hexafluoruro de wolframio 
fluoruro de rodio(III) trifluoruro de rodio 


- | bromuro de renio(III) tribromuro de renio 


hidruro de hierro(II) dihidruro de hierro 


cloruro de niobio(V) pentacloruro de niobio 
“| hidruro de plomo(I1) | | dihidruro de plomo 





EJERCICIO 6 


COMPLETA LA TABLA 





SOLUCIÓN DEL EJERCICIO 6 


COMPLETA LA TABLA 


Fech, i cloruro de hierro(II) dicloruro de hierro | | 
E] cloruro de hierro(III) tricloruro de hierro 


bromuro de niquel(II) dibromuro de niquel 


baños de paladio 
cloruro de cadmio |dicloruro de cadmio | 





lll. Compuestos ternarios 
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lll. Compuestos ternarios 
1. Hidróxidos 


Son compuestos formados por un metal y el grupo hidróxido (OH): 


Cuando se disuelven en agua originan disoluciones básicas, 
de ahi que también se denominen bases. 


monohidróxido de sodio hidróxido de sodio 


dihidróxido de calcio hidróxido de calcio 


trihidróxido de hierro | hidróxido de hierro(III) 


trihidroxido de aluminio | hidróxido de aluminio 





